MUNKHAUGVE ITA 



Nr. 1 Klasse C 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 




Bebyggelse 


Gate Munkhaugveita nr. 1 






Betegnelse 






Eier 1970 Saxhaug, Bjarne 






Takst kr. 60 000 Areal tomt ZkS m= bygninger 


m' 




Bruk Bolig, kontor 






Opptart tidligst 1846 åenes 


omkring 










Siste brann 1846 Tidligere branner 






Byggherre 


Oppr. bruk 




Arkitekt 






Plantype 






Hovedmål 


Etasjer 2 




Grunnmur Pusset 


Kjeller 




Vegger Tegl , s lemme t 


Kryperom i østfløy 


Tak Saltak, tegl 






Eksteriør 1 høyere og en lavere bygningsdel. 




I.etg.: 2-fagsvinduer med hele ruter. 2. etg. 


: Krysspost- 


vinduer. Profilert gesims. 2- 


fløyet inng.dør 


ca. 1890. 


Interior Modernisert 






Gardsplass, Trivelig hage 






uthus 






Ombygging 






1952 Div. forandringer i østfløy 






Tegninger, oppmålinger 






1952 oppmålt fløy mot St. Jørgensveita BA 






Ønskelige forandringer 




Omgivelser 






Positive 






Vedlikeholdstifstand 


A 




Antikvarisk tilstand 


B 




Arkitekturvurderlng 


B 




Miljøvurdering 


B 




Priori'erin9 


C 




Dato 27.8.75 






Sign L.F. 







Gate Munkhaugveita 



Eldre bilder 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/rovet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
(or bevaiing? 

Fremtidige planer 




